TOMASZ FLORCZYK 


urodzony w roku 1800, zmarł dnia 3 Lipca 1885, opatrzony SS. Sakramentami. 
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Inspektor Akcyzy Jan Staszczyk zaprasza na pogrzeb Krewnych i Znajomych s. p. zmarłego 


a swego dobroczyńcy. odbyć się mający dnia 5 Lipca b. r. o godzinie 5 po południu. z domu 
pod L. 28 na Pólwsiu Zwierzynieckićm. 


W drukarni „CZASU* w Krakowie 


